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ATATÜRK BULVARI 12 DAKİKADA YAĞMURA TESLİM 


29 Nisan 2011 Cuma günü saat 13.45 sularında başlayan 12 dakika 
bardaktan boşanırcasına yağan yağmur ilginç görüntülere sahne oldu. 

Son yıllarda böylesine bir yağışla karşılaşmayan Taşovalı bu olayı 
bereket ve bolluğun müjdecisi olarak yorumladı. 

Yağan yağmurlar sonucu oluşan selin maddi hasar sebeplerinden biri de 
yol kenarına park eden araçlar olduğu gözlendi. Araçların yanlış park sebebi 
ile kanalizasyon kapaklarını açmakta zorlanan belediye ekibi ve ilçe trafik 
görevlileri güç anlar yaşadı.Ekiplerin yoğun mücadelesi sonunda sular tahliye 
edilirken, esnafların kaldırıma koydukları mallardan dolayı zarar 
gördüğü izlendi. Öteyandan alt yapı yetersizliğinden dolayı sanayi sitesi esnafi 
da zor anlar yaşadı. 

Ucuz atlatılan bu olayda ,Alt yapıdaki eksiklik ,araç sahiplerinin ve 


kaldırımların kullanımında daha dikkatli olunması gerektiği anlaşıldı. 
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